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Wahlvorschlag 

der Fraktion der AfD 


Wahl einer Stellvertreterin des Präsidenten 


Die Fraktion der AfD schlägt die Abgeordnete 

Mariana Iris Harder-Kühnel 


als Stellvertreterin des Präsidenten des Deutschen Bundestages vor. 


Berlin, den 11. Dezember 2018 


Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion 


